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189-EE-BE-AUT-2012 

Umad Zaib 





57 

B 

3.0 

3 

9.0 

81 

A 

4.0 

4 

16.0 

74 B+ 

3.5 

4 

14.0 

80 

A 

4.0 

3 

12.0 


1 90-EE-BE-AUT-201 2 

Zeeshan Haider 





60 B 

3.0 

3 

9.0 

81 

A 

4.0 

4 

16.0 

73 B+ 

3.5 

4 

14.0 

76 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


1 91 -EE-BE-AUT-201 2 

Arslan Tahir 





56 

B 

3.0 

3 

9.0 

83 A 

4.0 

4 

16.0 

72 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


194-EE-BE-AUT-2012 

Zohaib Ur Rehman 





37 

C+ 

2.5 

3 

7.5 

81 

A 

4.0 

4 

16.0 

68 B 

3.0 

4 

12.0 

70 

B 

3.0 

3 

9.0 


195-EE-BE-AUT-2012 

Muhammad Sharjeel Hayat 





66 A 

4.0 

3 

12.0 

84 

A 

4.0 

4 

16.0 

81 

A 

4.0 

4 

16.0 

80 

A 

4.0 

3 

12.0 


196-EE-BE-AUT-2012 

Sibghat Ullah 





34 

C+ 

2.5 

3 

7.5 

81 

A 

4.0 

4 

16.0 

71 B+ 

3.5 

4 

14.0 

70 

B 

3.0 

3 

9.0 


198-EE-BE-AUT-2012 

Adil Hassan 





61 

B+ 

3.5 

3 

10.5 

73 

B+ 

3.5 

4 

14.0 

79 

A 

4.0 

4 

16.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


199-EE-BE-AUT-2012 

Danish Iqbal 





61 

B+ 

3.5 

3 

10.5 

90 

A 

4.0 

4 

16.0 

80 

A 

4.0 

4 

16.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


201 -EE-BE-AUT-201 2 

Hassham Yasin 





67 

A 

4.0 

3 

12.0 

83 A 

4.0 

4 

16.0 

73 B+ 

3.5 

4 

14.0 

76 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


204-EE-BE-AUT-201 2 

Muhammad Ejaz 





56 

B 

3.0 

3 

9.0 

90 

A 

4.0 

4 

16.0 

79 

A 

4.0 

4 

16.0 

80 

A 

4.0 

3 

12.0 


207-EE-BE-AUT-201 2 

Junaid Arshad 





61 

B+ 

3.5 

3 

10.5 

84 

A 

4.0 

4 

16.0 

74 B+ 

3.5 

4 

14.0 

76 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


208-EE-BE-AUT-201 2 

Musaddaq Ali 





61 

B+ 

3.5 

3 

10.5 

65 

C+ 

2.5 

4 

10.0 

72 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


209-EE-BE-AUT-201 2 

Muhammad Awais Iqbal Khan 





38 C+ 

2.5 

3 

7.5 

81 

A 

4.0 

4 

16.0 

72 B+ 

3.5 

4 

14.0 

76 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


210-EE-BE-AUT-2012 

Sanwal Hussain 





60 

B+ 

3.5 

3 

10.5 

61 

c 

2.0 

4 

8.0 

74 B+ 

3.5 

4 

14.0 

80 A 

4.0 

3 

12.0 


220-EE-BE-AUT-2012 

Muhammad Junaid 

74 

B 

3.0 

4 

12.0 

61 

B+ 

3.5 

3 

10.5 

76 

B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 B+ 

3.5 

4 

14.0 

80 A 

4.0 

3 

12.0 


234-EE-BE-AUT-2012 

Azmat Ullah 





61 

B+ 

3.5 

3 

10.5 

75 

B+ 

3.5 

4 

14.0 

69 B 

3.0 

4 

12.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


236-EE-BE-AUT-201 2 

Syed Qasim Hussain Kazmi 





66 

A 

4.0 

3 

12.0 

76 

B+ 

3.5 

4 

14.0 

81 

A 

4.0 

4 

16.0 

76 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


237-EE-BE-AUT-201 2 






61 

B+ 

3.5 

3 

10.5 

86 

A 

4.0 

4 

16.0 

79 

A 

4.0 

4 

16.0 

80 A 

4.0 

3 

12.0 


240-EE-BE-AUT-2012 

Numan 





54 

B 

3.0 

3 

9.0 

75 

B+ 

3.5 

4 

14.0 

70 B+ 

3.5 

4 

14.0 

70 

B 

3.0 

3 

9.0 


241 -EE-BE-AUT-201 2 

Suhail Ahmad 





47 

B 

3.0 

3 

9.0 

69 B 

3.0 

4 

12.0 

68 B 

3.0 

4 

12.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


243-EE-BE-AUT-201 2 

Muhammad Younis 





57 

B 

3.0 

3 

9.0 

76 

B+ 

3.5 

4 

14.0 

72 B+ 

3.5 

4 

14.0 

76 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


245-EE-BE-AUT-201 2 

Halim Ullah 





53 

B 

3.0 

3 

9.0 

65 

C+ 

2.5 

4 

10.0 

70 B+ 

3.5 

4 

14.0 

60 

B 

3.0 

3 

9.0 


248-EE-BE-AUT-2012 

Muhammad Abdullah Shah 





41 C+ 

2.5 

3 

7.5 

35 



4 


73 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


250-EE-BE-AUT-201 2 

Farooq Usman Zia 





68 

A 

4.0 

3 

12.0 

90 A 

4.0 

4 

16.0 

75 B+ 

3.5 

4 

14.0 

80 A 

4.0 

3 

12.0 


254-EE-BE-AUT-2012 

Abdul Moeed 





61 

B+ 

3.5 

3 

10.5 

85 

A 

4.0 

4 

16.0 

72 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


256-EE-BE-AUT-201 2 

Khawar Ramzan 





51 

B 

3.0 

3 

9.0 

75 

B+ 

3.5 

4 

14.0 

74 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


258-EE-BE-AUT-201 2 

Muhammad Kashif 





50 

B 

3.0 

3 

9.0 

76 

B+ 

3.5 

4 

14.0 

71 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 


260-EE-BE-AUT-201 2 

Ateeq Ahmad 





35 

C+ 

2.5 

3 

7.5 

34 

a 


4 


68 B 

3.0 

4 

12.0 

71 B 

3.0 

3 

9.0 


261 -EE-BE-AUT-201 2 

Muhammad Rameez Ur Rahman 





67 

A 

4.0 

3 

12.0 

76 

B+ 

3.5 

4 

14.0 

73 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 

B+ 

3.5 

3 

10.5 



Errors and omissions excepted. University has right to revise the results. 
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Muhammad Sohail Akbar 
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Abid Mahmood 

Dy. Controller of Exams 
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Registration # 
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Programming 

Industrial Electronics 

“ =atl0n 

Computer Networks 
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Grade 

GP 

Credits 

! . a 1 

flail 

! . a 1 

flail 

Obtained 

Grade 

GP 

Credits 

Obtained 

Grade 

GP 

Credits 


262-EE-BE-AUT -20 1 2 

Abdul Qadeer Khan 





66 A 

4.0 

3 

12.0 

76 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 B+ 

3.5 

4 

14.0 

80 A 

4.0 

3 

12.0 


263-EE-BE-AUT-201 2 

Muhammad Waqas 





57 B 

3.0 

3 

9.0 

89 A 

4.0 

4 

16.0 

74 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 B+ 

3.5 

3 

10.5 


265-EE-BE-AUT-201 2 

Asad Saleh Hayat 





66 A 

4.0 

3 

12.0 

85 A 

4.0 

4 

16.0 

80 A 

4.0 

4 

16.0 

80 A 

4.0 

3 

12.0 


268-EE-BE-AUT-201 2 

Hafiz Ubaid Ullah 





52 B 

3.0 

3 

9.0 

69 B 

3.0 

4 

12.0 

70 B+ 

3.5 

4 

14.0 

75 B+ 

3.5 

3 

10.5 


269-EE-BE-AUT-201 2 

Adeel Arif 





61 B+ 

3.5 

3 

10.5 

87 A 

4.0 

4 

16.0 

73 B+ 

3.5 

4 

14.0 

76 B+ 

3.5 

3 

10.5 


270-EE-BE-AUT-201 2 

Mazhar Ali 





55 B 

3.0 

3 

9.0 

74 B+ 

3.5 

4 

14.0 

68 B 

3.0 

4 

12.0 

75 B+ 

3.5 

3 

10.5 



CC: 1. Incharge Islamabad Campus, 2. Controller of Exams, Karachi, 3. HOD, 4. Accounts Section, 5. Office File, 6. Notice Board 
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